JULIAN DE NAŁĘCZ KAWALER LESIECKI 


c. k. pensyonowany Dyrektor urzędów pomocniczych c. k. Sądu obwodowego Tarnowskiego, 


ozdobiony złotym krzyżem zasługi, 


68 lat mający, opatrzony śś. Sakramentami, przeniósł się dnia 23. marca 1862 o godz. 3. po- 
południu do wieczności. 
Przyjaciele i koledzy zapraszają wszystkich przyjacioł i znajomych na obchód po- 


grzebowy, dnia 25. marca o 6. godzinie wieczorem odbyć się mający. 


Tarnów dnia 23. marca 1862. 


Czcionkami A. Rusinowskiego w Tarnowie. 1862. 
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